Inż Gronuś Lugeniusz 


Dyrektor Państw. Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych i Urządzeń Wodnych 


przeżywszy lat 44, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 20 sierpnia 1949 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu w Podgórzu na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
we wtorek dnia 23 b. m. o godzinie 1639, na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskami: 


żona, dzieci, matka i rodzina. 


NABOŻEŃSTWO ŻALOBNE 


odprawione zostanie w Środę dnia 24 b. m. o godzinie 8 rano w kościele XX. Misjonarzy na Nowej Wsi. 


PIERWSZY ZAKŁAD POGRZEBOWY 

HENRYKA CYNO | | : 
no mao" + :الام ميد‎ i? Brukernia Związkowa w Krakowie, Mikołajska 13 
Telefon 571-70 
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